1.4. Harflerin Med Harfine Göre Okunuşu 

Med, uzatma anlamına gelir. Kendisinden önceki (mâ kabli) harfin uzatılarak okunmasını sağlayan 
harekesiz (sakin) harflere de med (uzatma) harfleri denir. 

Med harfleri; Elif (I ), Vav (3 ) ve Ya (^5 ) harfleridir. Meddin (uzatma) ölçüsü, bir elif miktarıdır. 
Bir elif miktarı; bir kez "elif" diyecek kadar geçen zamandır. 

Kur'an alfabesinde harfin üstüne konan uzatma işaretine (-) asar, altına kona uzatma işaretine 
de çeker (-) denir. Bu işaretlerin bulunduğu harfte gizli bir med harfi vardır. Bu nedenle de o harf 

uzatılarak okunur. 

Kur'an taliminde, harflerin uzatılması gereken yerlerde tecvid kurallarına uygun bir şekilde uzatı¬ 
larak telaffuz edilmesi, Kur'an okuma becerisinin gelişmesine ve usulüne uygun olarak Kur'an okuma¬ 
ya önemli bir katkı sağlamaktadır. 


P ( DİNLEYELİM - UYGULAYALIm") q 

Harfleri, öğretmeninizden veya interaktif öğretim materyallerinden dinleyiniz. Sonra her bir 
harfi, öğretmenizin rehberliğinde mahreçlerine ve uzatma (med) harfleri ile uzatma işaretlerine 
dikkat ederek okuyunuz. 
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